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Article Discussion 


The Lancet 


The Lancet est une revue scientifique médicale britannique, 
publiée à un rythme hebdomadaire par the Lancet Publishing 
Group. Il doit son nom à l'instrument chirurgical appelé lancette (en 
anglais : lancet), sorte de scalpel. Le rédacteur en chef actuel 
s'appelle Richard Horton. 


Le premier numéro date du 5 octobre 1823 et a été lancé par 
Thomas Wakley qui éditera la revue jusqu'à sa mort! lan Douglas- 


Wilson en fut le rédacteur en chef entre 1965 et 1976. 
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Il existe diverses éditions spécialisées de The Lancet, elles sont 
appelées : 


e The Lancet Neurology (neurologie), 
e The Lancet Oncology (oncologie), 
e The Lancet Infectious Diseases (maladies infectieuses). 


Le site web thelancet.com a été lancé en 1996. L'accès en ligne aux 
articles publiés a été ajouté en mars 1998 (sur abonnement pour 
les plus récents). 
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1. 1 Jones R, Thomas Wakley, plagiarism, libel, and the founding of The 
Lancet ,Lancet, 2008;371:1410-1411 
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e Listes de revues scientifiques 
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e (en) The Lancet 

e (en) The Lancet Infectious Diseases 
e (en) The Lancet Neurology 

e (en) The Lancet Oncology 
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Edition du 13 juin 1829. 
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